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Günümüzde sıtma halen yüksek ölüm oranlarına neden olan yaygın bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütün (DSÖY'nün son raporuna göre, 2020 yılında dünya genelinde tahmini olarak 241 milyon 
olgu tespit edilmiş ve 627 000 ölüm meydana gelmiştir (1). Ülkemizde uzun yıllardır önemli bir halk sağlığı 
sorunu olan sıtma hastalığında olgu sayıları başarılı kontrol programlarının sonucu giderek azalmış ve yerel 
olgu sayısı 2009'da 38, 2010'da sıfır ve 2011'de dört nüks olarak kaydedilmiştir. Son yıllarda ülkemizden bildi- 
rilen sıtma olguları yurtdışı kökenli olup 2016 yılında 208 ve 2017 yılında 204 importe olgu bildirilmiştir (1). 


o. 
2) 
FP 
— 
b 
z 
ki 
© 
:O 
uz 
a 
Hi 


Sıtma, tanı ve tedavisi aciliyet gerektiren bir infeksiyon hastalığıdır. Kesin tanısı kalın damla ve ince yayma 
preparatlarında Plasmodium'ların görülmesi ile konur. Düşük parazitemiye ve inceleyenin tecrübesine bağlı 
olarak sıtma tanısı ve tür tayinin yapılması mikroskopik inceleme ile zor olabilir. Son yıllarda, özellikle saha 
çalışmalarında kullanılmak üzere Plasmodium türlerini ayırt edebilen sıtmaya özgü hızlı tanı testleri kullanıma 
girmiştir (2). Bu testler mikroskopinin yerini alamaz ancak nispeten deneyimsiz personel tarafından sıtma 
tanısında ek bir test olarak yararlı olabilir (3). Bu mektupla, karşılaştığımız bir olgudan hareketle söz konusu 
testlere dikkat çekmeyi amaçladık. 


İki ay süreyle Liberyada çalışan, 24 yaşında 
erkek hasta, Türkiye'ye döndükten beş gün 
sonra başlayan ateş, üşüme, titreme, halsizlik, 
iştahsızlık, bulantı-kusma, kas ağrıları şika- 
yetleri ile hastanemize başvurdu. Çalıştığı 
şirket tarafından kendisine verilen Bioline” 
Malaria Ag Pf/Pan (Abbott, ABD) hızlı tanı 
testini uygulayan hasta pozitif sonuçlanan 
kiti yanında getirmişti (Resim 1). Hasta 
daha önce sıtma geçirmediğini ve sıtma için 
proflaksi almadığını bildirdi; 38.49C ateşi 
dışında fizik muayenesi ve başvuru tetkikle- 
rinde CRP yüksekliği (16.4 mg/l) dışındaki 
değerleri normaldi. Ateşli dönemde alınan 
ince yaymada eritrositler içinde taşlı yüzük 
formasyonları görüldü (Resim 2). Artemeter 
20 mg/lumefantrin 120 mg (2x4 tablet) teda- 
visine hemen başlandı ve ilaç üç gün verildi. 
Tedavinin üçüncü gününde yaymada parazite 
rastlanmadı, trombositopeni, lökopeni, alanin 
aminotransferaz (ALT), aspartat transferaz 
(AST) ve bilirubin değerleri yükseldi. Hepa- 
tit ve HIV test sonuçları negatifti. Yatışının 
altıncı günü hastanın ateşi normale döndü 
ve şifa ile taburcu edildi. 


Resim 1. Bioline'"" Malaria Ag Pf/Pan (Abbott, ABD) Hızlı 
Tanı Testi 


Ülkemizde sıtmanın yayılmasını önlemek, 
morbidite ve mortaliteyi azaltmak için im- 
porte olguların hızlı teşhis ve tedavisi kritik 
Resim 2. Ateşli Dönemde Alınan İnce Yaymada bir öneme sahiptir. Tedavi edilmemiş P falci- 
Eritrositler İçinde Taşlı Yüzük Formasyonları. parum sıtması; bir iki saat içerisinde şiddetli 


Cite this article as: Öztürk-Kaygusuz T, Sağmak-Tartar A, Akbulut A, Aşan MA. (Early diagnosis of malaria with rapid diagnostic test). 
Klimik Derg. 2023;36(4):283-4. Turkish. Sorumlu Yazar / Correspondence: Ayşe Sağmak-Tartar, E-posta / E-mail: dr.ayse01(gmail.com, 
Geliş / Received: 11 Mayıs / May 2023, Kabul / Accepted: 09 Temmuz / July 2023, Yayın Tarihi / Published Date: 25 Aralık / December 
2023, DO: 10.36519/kd.2023.4646 


9) © | Bu çalışma Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 
BY NG 


hastalığa ilerleyebilmekte ve koma (serebral sıtma), metabolik asidoz, ağır 
anemi, hipoglisemi, akut böbrek yetmezliği veya akut pulmoner ödem 

bulgularından biri veya birkaçı ile kendini göstermektedir. Bu nedenle 

sıtma semptomlarının başladığı ilk 24-48 saat içerisinde tedaviye başlan- 
ması son derece önemlidir (2). 


Hızlı tanı testlerinde; tüm Plasmodium türlerinde bulunan Plasmodium 
laktat dehidrogenaz (pLDH) Ag ve P falciparum'a özgü histidin açısından 
zengin protein ll (HRP-II) Ag varlığı antikor aracılığıyla aranmaktadır. 
Mikroskopi ile karşılaştırıldığında pLDH tabanlı testin duyarlılığı 9088 ve 
özgüllüğü 9092, HRP-TI tabanlı testin duyarlılığı 9697, özgüllüğü 9671'dir (4). 


Olgumuzdaki gibi hastaların kendi uygulayabileceği kadar basit olan hızlı 
tanı testlerinin özellikle mikroskopik incelemede uzman olmayan birimler 
için erken tanı ve tür tayinine katkısı çok kritik olabilir. 


Hasta Onamı 
Hastadan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. 
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Çıkar Çatışması 


Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. 


Finansal Destek 
Yazarlar finansal destek beyan etmemiştir. 
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